GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Südwest Fryslan. 


Nr. 95157 

14 oktober 
2015 


Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Snekerstraat 7 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Südwest Fryslan maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken: 


BolswardSnekerstraat 7 OV20150408 het instant houden van de bestaande parkeerterreinaanduiding 
(met reclamelogo in strijd met het bestemmingsplan) (6-10-2015) 

De aanvraag ingetrokken. Tegen deze mededeling kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. 
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